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No. 3997 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ) 

अधिसूचना 

. नई दिल्ली , 7 अगस्त, 2012 
सा. का.नि . 619( अ): - केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय बायलर बोर्ड ( सदस्यों का नामनिर्देश) नियम , 2008 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3. 4, 5 और 6 के साथ पठित बायलर अधिनियम, 1923 
( 1923 का 5 ) की धारा 27 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत 
सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा . का . नि .39, तारीख 25 मार्च, 2009 को 
उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने से लोप किया 
गया था , इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बने केन्द्रीय बायलर बोर्ड 
नामक एक बोर्ड का गठन करती है, अर्थात् : 


पदेन अध्यक्ष 


| सचिव भारत सरकार 
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , 
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग . 
उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110107 
( उक्त नियमों के नियम 3 के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


मुख्य बायलर्स निरीक्षक , 
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार , 
( उक्त नियमों के नियम 5 (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य . . 


3 . 


बायलर्स निदेशक, 
प्लाट सं. बी -5, एच. सं. 2- 2- 12/1 / डी से आई 
दुर्गाबाई देशमुख कालोनी, 
शिवम रोड, हैदराबाद - 500007 , 

आंध्र प्रदेश 

( उक्त नियमों के नियम 5 ( i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 
4 . मुख्य बायलर्स निरीक्षक 

जी . ई. रोड, अमापारा, 
पी . ओ . विवेकानन्द आश्रम 
रायपुर -492001. छत्तीसगढ़ 
( उक्त नियमों के नियम 5 (j) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 

( 1 ) 


सदस्य 
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सदस्य 


सदस्य 


मुख्य बायलर्स निरीक्षक, हरियाणा, 
एससीओ- 20 , पहली मंजिल , 
सेक्टर ?, मध्य मार्ग 
चंडीगढ़ - 160019 
( उक्त नियमों के नियम 5 (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 
श्री टी . जी. मंजूनाथ, 
संयुक्त बायलर्स निदेशक , 
कारखाना, बायलर्स , औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, 
कमरा सं. 222, कार्मिक भवन , बानेरगाट रोड़, 
बंगलौर - 560029 
कर्नाटक 
( उक्त नियमों के नियम 500 के अधीन नामनिर्दिष्टा 
श्री अब्दुल नज़र के . 
संयुक्त निदेशक , फैक्टरी एवं बायलर्स, 

चेमरेक बिल्डिंग, 
रिजनल एनालिटीकल लेबोरेटरी के सामने , 
काकानाड़, कोच्ची - 30. केरल 
( उक्त नियमों के नियम 5 (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


8. 


सदस्य 


निदेशक बायलर्स , 
उद्योग भवन, जी . टी . रोड , 
सर्वोदय नगर 
कानपुर - 208002 
उत्तर प्रदेश 
( उक्त नियमों के नियम 5 (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


मुख्य बायलर्स निरीक्षक, 
लालमाटी, 
गुवाहाटी - 781029, 
असम । 
( उक्त नियमों के नियम 5 (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


10 


सदस्य 


निदेशक बायलर्स , 
60 - बक्सी बाग . 
( पुराना सूबायत भवन ). 
इंदौर - 452001 
मध्य प्रदेश | 
( उक्त नियमों के नियम 5 (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


निदेशक बायलर्स , 
आकाशवाणी स्टेशन के सामने , 
जालंधर 
पंजाब 
( उक्त नियमों के नियम 5 (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


12. 


सदस्य 


श्री आर. के. सिंह 
उपनिदेशक , फैक्टरी एवं बायल्यास. 
उत्तराखंड सरकार , 
हल्दवानी ( नैनीताल), 
उत्तराखंड । 
( उक्त नियमों के नियम 5 (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 
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सदस्य 


13. ! मुख्य निरीक्षक , कारखाना एवं बायलर 

6 - सी, झालाना औद्योगिक क्षेत्र. 
कामर्स कालेज के पीछे. 
जयपुर - 302004 
( उक्त नियमों के नियम 5 ( i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


निदेशक स्टीम बायलर्स. 
कामगार भवन , सातवीं मंजिल, 
प्लाट सं . सी - 20 , ब्लॉक- ई , 
बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स, 
बांद्रा ( पू.) 
मुंबई - 400051 
महाराष्ट्र 
( उक्त नियमों के नियम 5 ( i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


| निदेशक बायलर्रा, 
पहली मंजिल (नार्थ विंग), 
पी. डब्ल्यू . डी कार्यालय कंपाउंड 
चेपक , 
चेन्नई - 600005 
तमिलनाडु 
( उक्त नियमों के नियम 5 (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


- 


सदस्य 


16. | निदेशक बायलर्स, 

- 
1, के . एस. राय रोड, 
नया सचिवालय भवन, आठवीं मंजिल, 
कोलकाता - 700001, 
पश्चिम बंगाल । 
( उक्त नियमों के नियम 5 (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


17 


सदस्य 


श्री टाखे टामो , 
निरीक्षक , फैक्टरी एवं बायलर्स 
उद्योग निदेशालय , 
अरूणाचल प्रदेश सरकार 
उद्योग सदन सी सेक्टर , 
ईटानगर - 791111 
अरूणाचल प्रदेश । 
( उक्त नियमों के नियम 5 (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


18 . 


सदस्य 


| मुख्य निरीक्षक . बायलर्स 
संयुक्त श्रम भवन, 
बेली रोड 
पटना - 800021 
बिहार | 
( उक्त नियमों के नियम 5 (1 ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 
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सदस्य 


19. | मुख्य निरीक्षक, फैक्टरी एवं खायलर्स 

सुरक्षा संस्थान, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण , 
एलटिन्हो. 
पणजी - 403001, 
गोवा 

( उक्त नियमों के नियम 5 (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 
20. | निदेशक बायलर्स, 

चौथा तल , श्रम भवन, 
रूस्तम कामा मार्ग खानपुर 
अहमदाबाद - 380001 
गुजरात 
( उक्त नियमों के नियम 5 (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


सदस्य 


21 . | मुख्य निरीक्षक , बायलर्स , 

उद्योग भवन, बेमलो, 
शिमला - 171001 
हिमाचल प्रदेश | 
( उक्त नियमों के नियम 5 (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट) 


सदस्य 


22. | मुख्य निरीक्षक , फैक्टरी एवं बायलर्स - सह 

निदेशक ( वाणिज्य और उद्योग) 
वाणिज्य और उद्योग विभाग , 
सचिवालय भवन, 
पी . ओ. लामफेल, इंफाल, मणिपुर 
( उक्त नियमों के नियम 5 (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


23. . मुख्य निरीक्षक , बायलर्स 

धया रोड, बासटन्ड, 
धनबाद - 826001 

झारखंड 
( उक्त नियमों के नियम 5 (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


24. | श्री पी . दास 

उप मुख्य निरीक्षक , फैक्टरी एवं बायलर्स, 
कमरा सं . 119, माटी भवन एनेक्सी, 
अतिरिक्त सचिवालय भवन , 
शिलांग - 793001, 
मेघालय 
( उक्त नियमों के नियम 5 ( i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


मुख्य निरीक्षक , बायलर्स, 
मिजोरम सरकार , 
उद्योग विभाग , 
आयजल 
मिजोरम 
( उक्त नियमों के नियम 5 ( i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 
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26 . 


सदस्य 


| निदेशक , फैक्टरी एवं बायलर्स , 

यूनिट - 3. खारवेलनगर, 
भुवनेश्वर - 751001 
उड़ीसा 
( उक्त नियमों के नियम 5 (j) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


27 . | श्री एल. नंगशीयांगेर अय्यर , 

संयुक्त श्रम आयुक्त , 
कोहिमा - 797001 
नागालैंड 
( उक्त नियमों के नियम 5 (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


निदेशक , वाणिज्य और उद्योग विभाग, 
सिक्कम सरकार, 
गैंगटोक - 737101 
सिक्किम 
( उक्त नियमों के नियम 5 (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


29 . 


सदस्य 


। मुख्य निरीक्षक , फैक्टरी एवं बायलर्स , 
फैक्टरी एवं बायलर्स संगठन 
सुरक्षा भवन, पंडित नेहरू कम्पलेक्स , 
गोरखाबस्ती, पी . ओ.-कुंजबन - 799006 
अगरतला, 
त्रिपुरा 
( उक्त नियमों के नियम 5 (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


. सदस्य 


30. | श्री के. के. तिवारी, 

औद्योगिक सलाहकार, 
भारी उद्योग विभाग, 
उद्योग भवन, 
नई दिल्ली - 110011 
( उक्त नियमों के नियम 5 ( ii ) ( क ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


| श्री सुजान पाल, 
महाप्रबंधक ( क्वालिटी) 
बोकारो इस्पात संयंत्र , 
बोकारो स्टील सिटी 
बोकारो - 827001 
झारखंड 
( उक्त नियमों के नियम 5 ( ii ) ( ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 
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सदस्य 


32 . ! श्री हीरक दत्ता , 

कार्यकारी निदेशक, 
तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, 
8वां तल, ओआईडीबी भवन , 
प्लाट सं. 2, सेक्टर- 73, 
नोएडा- 201301 
उत्तर प्रदेश 
( उक्त नियमों के नियम 5 ( ii)( ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


33. श्री एच. विश्वनाथन , 

निदेशक ( सेफटी), 
फैक्टरी सलाहकार सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय, 
रोजगार एवं श्रम मंत्रालय , 
केन्द्रीय श्रम संस्थान भवन , 
एन. एस . मानकीकर मार्ग, एसआईओएन , 
मुंबई - 400022 
( उक्त नियमों के नियम 5 ( ii ) ( घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


TIJI 


34. 


सदस्य 


श्री के . एल. राव , 
निदेशक (एमई ), 
विकास आयुक्त का कार्यालय (एमएसएमई ) 
सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय , 
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011 
( उक्त नियमों के नियम 5 ( ii ) ( ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


। 


35 . | श्री एस. के . ठाकुर 

मुख्य भारसाधक अभियंता ( टीईटीडी) 
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण , 
सेवा भवन, आर. के. पुरम , 
नई दिल्ली - 110066 
( उक्त नियमों के नियम 5 (ii ) ( च) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


36. | श्री पी . के . गंभीर , 

वैज्ञानिक- जी और प्रधान ( मानकीकरण ) 
भारतीय मानक ब्यूरो, 
9, बी. एस. जाफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 
( उक्त नियमों के नियम 5 (ii ) ( छ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


37. | मुख्य निरीक्षक, फैक्टरी एवं बायलर्स, 

दमण और दीव तथा दादर और नागर हवेली, 
श्रम और रोजगार विभाग, 


दमण - 396210 


( उक्त नियमों के नियम 5 ( ii) ( ज ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 
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सदस्य 


38. | श्री किशोर तपस्वी, 

महाप्रबंधक, 
बॉयलर आर एंड डी तथा इंजीनियरी, 
फोर्स मार्शल प्राइवेट लिमिटेड , 
भारतीय उद्योग संघ, 
मंतोष सोंधी केन्द्र 
23, औद्योगिक क्षेत्र, 
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 
( उक्त नियमों के नियम 5 (ii) ( झ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


39. श्री एम. एस. वालिया , 

अध्यक्ष, 
इंडियन बायलर्स मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन, 
701- सी, पूनम चैम्बर्स , 
डा . अन्नी बसंत रोड, वर्ली 
मुंबई - 400018 
( उक्त नियमों के नियम 5 (ii) (ञ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


40 . | श्री बी. पट्टाभीरमण, 

अध्यक्ष. 
तमिलनाडु बायलर एवं कम्पोनेन्ट मैन्युफैक्चर्स एंड यूजर्स एसोसिएशन, 
डी -99, डेवेलप्ड प्लाट एस्टेट , 
थूवाकूडी, तिरूचिरापल्ली - 620015 
( उक्त नियमों के नियम 5 (ii) ( ट) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


श्री एस. धर्मालिंगम , 
महाप्रबंधक ( गुणवत्ता ) 
भारत हैवी इलैक्ट्रकल्स लिमिटेड, 
तिरूचिरापल्ली - 620014 
( उक्त नियमों के नियम 5 (ii) ( ठ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


42 . 


सदस्य 


श्री एस. वेंकटरमण , 
वरिष्ठ प्रबंधक (गुणवत्ता आश्वासन और नियंत्रण) 
थमैक्स लिमिटेड , 
प्लाट सं. 21/1, 2, 3, जीआईडीसी, मंजुसर, 
तालुका साल्वी 
वदोदरा - 391775 
( उक्त नियमों के नियम 5 (ii) ( ठ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


43. | श्री के . थाम्बीदुराई, 

निदेशक, 
सेथर लिमिटेड , 
4, दिनदिगुल रोड , 
तिरूचिराप्पल्ली - 620001 
( उक्त नियमों के नियम 5 (ii) ( i) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 
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सदस्य 


44. | श्री वी. रामाकृष्णन , 

प्रबंध निदेशक , 
वीसंस इनर्जी सिस्टम प्राईवेट लि ., 
सी -14/2. इंडस्ट्रीअल इस्टेट , 
तिरुचिराप्पल्ली - 620015 
( उक्त नियमों के नियम 5 (ii) (ढ) के अधीन नाम निर्दिष्ट ) 


सदस्य 


45 . ! डा . ए. राजा, 

अतिरिक्त महाप्रबंधक , 
वेल्डिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट , 
भेल, तिरूचिराप्पल्ली - 620014 
( उक्त नियमों के नियम 5 (51) ( ड) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


46. 


सदस्य 


श्री अवधेश कुमार शुक्ला , 
वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक , 
सीएसआईआर - केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान , 
महात्मा गांधी एवेन्यू, 
दुर्गापुर - 713209 
( उक्त नियमों के नियम 5 (ii) ( ड) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


47 
. 


सदस्य 


श्री कृष्णन कुमार गुप्ता , 
वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कारबार प्रधान ( क्यूएस ), 
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, 
क्वालिटी सर्विस डिविजन, 
दूसरा तल, वरूण टावर- 1, 
बेगमपेट , 
हैदराबाद - 500016 
( उक्त नियमों के नियम 5 ( ii ) ( ढ) के अधीन नामनिर्दिष्ट) 


48. 


सदस्य 


श्री एमवीके कुमार, 
कार्यकारी निदेशक , 
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, 
ग्रेट इस्टर्न चैम्बर्स , 
पांचवा तल , प्लाट सं . 28 , 
सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर 
नवी मुंबई - 400614 
( उक्त नियमों के नियम 5 ( ii ) ( ढ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


49. श्री मुकेश कुमार सिन्हा, 

सहायक उपाध्यक्ष ( इंजीनियरिंग ) , 
जिंदल पावर लिमिटेड, 
दूसरा पावर डीसीएम बिल्डिंग , 
प्लाट सं . 94, सेक्टर- 32 , 
गुड़गांद - 122001 
हरियाणा 
( उक्त नियमों के नियम 5 ( ii) ( या) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 
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50. 


सदस्य 


श्री डी . के . दुबे, 
महाप्रबंधक (पीई-मेक / एसजी एंड डब्ल्यूएस), 
एनटीपीसी लिमिटेड, 
इंजीनियरिंग ऑफिस कम्प्लेक्स, 
प्लाट सं. ए-8ए, सेक्टर - 24 , 
पोस्ट बाक्स सं . 13 
नोएडा - 201307 
( उक्त नियमों के नियम 5 ( ii ) ( ण ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


51 . | श्री वी . के. रेड्डी, 

अध्यक्ष (प्रचालन) 
रिलायंस पावर लिमिटेड, 
धिरूभाई अंबानी नौलेज सिटी , आई ब्लाक , 
थाने बेलापुर रोड, कोपारखेरन 
नवी मुंबई - 400710 
( उक्त नियमों के नियम 5 (ii ) ( ण ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


श्री एस. आर. बाबु , 
उपाध्यक्ष, 
प्रोजेक्ट टेक्निकल सर्विस (पीटीएस)- इंजीनियरिंग, 
जीएमआर इनर्जी लिमिटेड, 
कैबिन सं. 113, नवां तल , आईबीसी नौलेज पार्क , 
बानेरघट्टा रोड, 
बेंगालूरू - 560029 
( उक्त नियमों के नियम 5 (ii) ( ण) के अधीन नामनिर्दिष्ट) 


5२ 


सदस्य 


श्री ए . के . अस्थाना, 
वरिष्ठ टेक्निकल एक्सपर्ट, जीआईजेड, 
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, 
चौथा तल, सेवा भवन , 
आर. के. पुरम, सेक्टर -1, 
नई दिल्ली - 110066 

( उक्त नियमों के नियम 5 (ii) ( त) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 
54. | श्री फारूक कासीम . 

| उपाध्यक्ष - टेक्निकल सर्विसेज, 
टयूब प्रोडक्टस ऑफ इंडिया , 
पोस्ट बाक्स सं . 4, अवादी 
चेन्नई - 600054 
( उक्त नियमों के नियम 5 (ii) ( त) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


सदस्य 


सदस्य 


55. | श्री सी . के . नायर, 

तकनीकी प्रबंधक (ऊर्जा) 
ल्वायड्स रजिस्टर एशिया, 
सी -27. कुतुब इंस्टीट्यूसनल एरिया 
नई दिल्ली - 110016 
( उक्त नियमों के नियम 5 (ii) ( त) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 
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156 . 


सदस्य 


. 


157 


सदस्य 


श्री के . सी . राय 
संयुक्त महाप्रबंधक ( इंजीनियरिंग ) 
एलएंडटी- एमएचआई च्यालर : प्राइवेट लिमिटेड , 
12/ 4 , दिल्ली मथुरा रोड़ , 
सराय ख्वाजा चौक के मजदीक , 
फरीदाबाद -121003 
( उक्त नियमों के नियम क ( )(त ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 
श्री आर. हरिदौस . 
अक्ष्यक्ष 
इंडियन ब्यालर रिपेयरर्स एसोसिएशन , 
सं . 42, एल . बी . रोड़ अहयार , 
चेन्नई - 600020 
( उक्त नियमों के नियम 5 ( i)( ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 
| तकनीकी सलाहकार ( बायलर्स ) 
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , 
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग , 
उद्योग भवन , नई दिल्ली - 110011 
( उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 


पदेन - सदस्य - सचिव 


[ फा . सं. 1 ( 1 )/ 2011 - बायलर्स ] 

टी. एस. जी. नारायणन , तकनीकी सलाहकार ( बायलर्स ) 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 
(Department of Industrial Policy and Promotion ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th August ,2012 
GS.R . 619(E ). -- In exercise of the powers conferred by section 27A of the Boilers Act, 
1923 (5 of 1923 ), read with rules 3 , 4 , 5 and 6 of the Central Boilers Board (Nomination 
ofMembers) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules) and in supersession of 
notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry 
number G . S. R . 39 , dated the 25th March , 2009, published in the Gazette of India, 
Part II, Section 3 , Sub - section (i), except as respects things done or omitted to be done 
before such supersession , the Central Government hereby constitutes a Board to be called 
the Central Boilers Board consisting of the following persons for a period of three years 
from the date of publication of this notification in the Official Gazette , namely : 


| 


Chairman, ex - officio 


Secretary to the Government of India , 
Ministry of Commerce and Industry , 
Department of Industrial Policy and Promotion , 
Udyog Bhavan, 
New Delhi - 110 107 


(Nominated under rule 3 of the said rules ) 


. ....... ... ..........-----.. 


Member 


Chief Inspector of Boilers, 
Goverment of National Capital Terriiory of Delhi 


- - . . . 


. ... . . . 


- . - . . - .. .- 


- - 


- - 


- - 


Member 


(Nominated under rule 5(1) of the said rules ) 
Director of Boilers , 
Piot No. B - 5 , H. NO. 2 - 2 - 12 /1 / 1D to l 
Durgbai Deshmukh Colomy... 
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Shivam Road , 
Hyderabad -- 500007 
Andhra Pradesh . . . . ....... 


Member 


(Nominated under rule 5 (i) of the said rules ) 
Chief Inspector of Boilers , 
G .E . Road , Amapara , 
P . O . Vivekanand Ashram , 
Raipur - 492001 
Chhattisgarh 


Member 


(Nominated under rule 5 (i) of the said rules) 
| Chief Inspector of Boilers, Haryana 
SCO - 20 , 1st Floor, 
Sector 7, Madhya Marg 
Chandigarh - 160 019 . 


Member 


(Nominated under rule 5 (i) of the said rules) 
Shri T . G . Manjunatha , 
Joint Director of Boilers , 
Department of Factories, Boilers, Industrial Safety 
and Health , 
Room No.222 , Karmika Bhavan , 
Bannergatta Road , 
Bangalore – 560029 
Karnataka 


Member 


(Nominated under rule 5 (i) of the said rules) 
Shri Abdul Nazar K ., 
Joint Director of Factories and Boilers, 
CHEMREC Building , 
Opposite Regional Analytical Laboratory , 
Kakkanad , Kochi- 30 
Kerala . 


Member 


(Nominated under rule 5 (i) of the said rules) 
Director of Boilers , 
Udyog Bhawan , 
Grand Trunk Road, 
Sarvodya Nagar , 
Kanpur - 208002 
Uttar Pradesh 


9 . 


Member 


(Nominated under rule 5 (i) of the said rules ) 
Chief Inspector of Boilers, 
Lalmati , 
Guwahati - 781 029 
Assain . 


(Nominated under rule 50i of the said rules ) 
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Member 


Director of Boilers , 
60 -Baxi Bagh , 
( Old Subayai Building), 
Indore - 452001 
Madhya Pradesh 


. 


Member 


- 


- - - - - - 


- 


(Nominated under rule 5 (i) of the said tules ) 
Director of Boilers , 
Opposite All India Radio Station , 
Jalandhar, 
Punjab 
(Nominated under rule 5 ( ) of the said rules ) 
Shri. R .K . Singh , 
Deputy Director of Factories and Boilers 
Government of Uttrakhand , 
Haldwani (Nanitai ) 
Uttarakhand 


12 . 


Member 


13. 


Member 


(Nominated under rule 5 (i) of the said rules ) 
Chief Inspector of Factories and Boilers , 
6 - C , Jhalana Institutional Area , 
Behind Commerce College, 
Jaipur - 302004 
Rajasthan 


14 . 


Member 


( Nominated under rule 5 (i) of the said rules) 
Director of Steam Boilers , 
Kamgar Bhawan , 7th Floor, 
Plot No. C - 20 , Block -“ E ” , 
Bandra Kurla Complex , 
Bandra (E ) 
Mumbai - 400051 
Maharashtra 
(Nominated under rule 5(i) of the said rules) 


. - 


- 


- 


- 


- - 


Member 


Director of Boilers , 
First Floor (North Wing), 
P . W . D . Office Compound , 
Chepauk , 
Chennai - 600 005 
Tamil Nadu 
(Nominated under rule 5 (i) of the said rules ) 
Director of Boilers , 
1, K .S .Roy Road , 
New Secretariat Building , 8th Floor, 
Kolkata - 700001 
West Bengal 


16 . 


Member 


(Nominated under ruke 5 (0 ) Gif the said rules ) 
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17. 


Mer . . 


Sh . Takhe Tamo, 
Inspector of Factories and Boilers , 
Directorate of Industries, 
Government of Arunachal Pradesh , 
Udyog Sadan C Sector 
Itanagar - 791111 
Arunachal Pradesh . 


18 . 


Mernber 


(Nominated under rule 5 (i) of the said rules) 
| Chief Inspector of Boilers , 

Combined Labour Building, 
Bailey Road 
Patna - 800 021 
Bihar 


19 . 


Member 


(Nominated under rule 5 (b ) of the said rules ) 
Chief Inspector of Factories and Boilers , 
Institute of Safety , Occupational Health and 
Environment, 
Altinho, 
Panaji - 403 001 
Goa . 


20 . 


Member 


(Nominated under rule 5 (i) of the said rules) 
Director of Boilers 
4th Floor, Shram Bhavan , 
Rustom CamaMarg , Khanpur , 
Ahmedabad - 380 001 
Gujarat 


21 . 


Member 


(Nominated under rule 5 (i) of the said rules ) 
Chief Inspector of Boilers, 
Udyog Bhawan , Bemloe , 
Shimla - 171001 , 
Himachal Pradesh 


Nominated under rule 5 (i) of the said rules ) 


22. 


Member 


Chief Inspector of Factories and Boilers- cuni 
Director (Coinmerce and Industries ), 
Department of Commerce and Industries, 
Secrctariat Building , 
P . O . Lamphel, 
Imphal, Manipur 


(Nominated under rule 5 (i) of the said rules ) 
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23 . 


Member 


Chief Inspector of Boilets , 
Dhaiya Road , 
Baratand , 
Dhanbad - 826001 
Jharkhand 


(Nominated under rule 5(i) of the said rules ) 


24 . 


Member 


Shri P .Das, 
Deputy Chief Inspector of Boilers and Factories , 
Room No .119 ,MATI Building Annexe , 
Additional Secretariat Building, 
Shillong - 793001 
Meghalaya . 


Member 


(Nominated under rule 5 (i) of the said 
Chief Inspector of Boilers , 
Government of Mizoram 
Industries Department 
Aizawal 
Mizoram 


(Nominated under rule 5 (i) of the said rules) 


26 


Member 


Director of Factories and Boilers , 
Unit III , Kharvel Nagar, 
Bhubaneswar - 751001 
Odisha 


(Nominated under rule 5 (i) of the said rules ) 


27 


Member 


Shri L , Nungshiyanger Aier, 
Joint Labour Commisssioner, 
Kohima - 797001 
Nagaland . 


(Nominated under rule 5 (i) of the said rules) 


28 . 


Member 


Director, Commerce and Industries Department, 
Government of Sikkim , 
Gangtok - 737101 
Sikkim 


(Nominated under ruie 5 (i) of the said rules) 
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- - - - 


29 . 


Member 


Chief Inspector of Factories and Boilers, 
Factories & Boilers Organization , 
Suraksha Bhavan , Pandit Nehru Complex 
Gorkhabasti , P .O .-Kunjaban - 799 006 
Agartala 
Tripura 


30 


Member 


(Nominated under rule 5 (i) of the said rules ) 
Shri K . K . Tiwari , 
Industrial Advisor , 
Deptt . ofHeavy Industry 
Udyog Bhawan , 
New Delhi- 110 011 


31. 


Member 


(Nominated under rule 5 ( ii)(a ) of the said rules ) 
Shri Sujan Pal , 
General Manager( Quality ), 
Bokaro Steel Plant, 
Bokaro Steel City 
Bokaro - 827 001 
Jharkhand 


32 . 


Member 


(Nominated under rule 5 ( ii)(b ) of the said rules ) 
Shri Hirak Dutta , 
Executive Director, 
Oil Industry Safety Directorate , 
Ministry of Petroleum and Natural Gas, 
8th Floor, OIDB Bliavan , 
PlotNo . 2 , Sector -73 , 
Noida - 201301 
Uttar Pradesh 


(Nominated under rule 5 (ii )(c) of the said rules ) 


... 


33 . 


Member 


Sh . H . Vishvanathan , 
Director (Safety ), 
Directorate General of Factory Advice Service and 
Labour Institute , 
Ministry of Labour and Einployment, 
Central Labour Institute s Building, 
N . S .Mankikar Marg , SION , 
Muinbai- 400 022 


V 


(Nominated under rule 5 ( ii )(d ) of the said rules) 
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Member 


34 . | Shri K , L , Rao , 

Director (ME ), 
Office of the Development Commissioner (MSME) 
Ministry of Micro , Small and Medium Enterprises 
Nirman Bhawan , 
New Delhi- 110 011 


(Nominated under ruile 5 (11)(e ) of the said rules) 


Member : 


Sh . S . K . Thakur 
Chief Engineer In -charge( TED ), 
Central Electricity Authority , 
Sewa Bhawan , R . K .Puram , 
New Delhi- 110 066 


| (Nominated under rule 5 (ii )(f) of the said rules ) 


36 . 


Member 


Sh . P . K . Gambhir , 
Scientist -G & Chief (Standardisation ), 
| Bureau of Indian Standards, 

9, B .S . Zafar Marg , 
New Delhi- 110 002 


(Nominated under rule 5 ( ii )(g) of the said rules) 


37 . 


Member 


Chief Inspector of Factories and Boilers , 
Daman and Diu & Dadar and Nagar Haveli, 
Department of Labour and Employment, 
Daman - 396 210 


(Nominated under rule 5 (ii )(h ) of the said rules) 


38 . 


Member 


Shri Kishore Tapaswi, 
General Manager, 
Boiler Research and Development and Engineering , 
Forbes Marshal Private Limited , 
Confederation of Indian Industry , 
The Mantosh Sondhi Centre , 
23, Institutional Area , 
LodiRoad , New Delhi 110 003 


(Nominated under rule 5 ( ii )(i) of the said rules) 


--- . . - .. 


- - - - - 
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39 


Shri M .S .Walia , 
President, 
Indian Boilers Manufacturers Association , 
701- C Poonam Chambers , 
Dr. Annie Basant Road . Worli 
Mumbai- 400 018 


40 . 


Member 


(Nominated under rule 5 ( ii) ( ) of the said rules ) 
Shri B . Pattabhiraman , 
President, 
Tamilnadu Boilers and Components Manufacturers 
and Users Association , 
D - 99 , Developed Plots Estate , 
Thuvakudi, 
Tiruchirapalli - 620 015 


41 


Member 


(Nominated under rule 5 ( ii)(k ) of the said rules ) 
Shri S . Dharmalingarn , 
General Manager ( Quality ), 
Bharat Heavy Electricals Limited , 
Tiruchirappalli - 620 014 


42 . 


Member 


(Nominated under rule 5 (ii )(I) of the said rules ) 
Shri S. Vankataramana , 
Senior Manager (Quality Assurance and Control), 

Thermax Limited , 
Plot No. 21 /1,2 , 3, GIDC , Manjusar, 
Taluka Salvi 
Vadodara - 391 775 


(Nominated under rule 5 ( ii )(I) of the said rules) 


Member 


Shri K . Thambithurai , 
Director 
Cethar Limited , 
4 , DindigulRoad , 
Tiruchirappalli -620 001 


44 . 


Member 


(Nominated under rule 5 ( ii )(I) of the said rules ) 
Shri V .Ramakrishnan , 
Managing Director, 
Veesons Energy Systems Private Ltd ., 
C - 14 /2 , Industrial Estate , 
Tiruchirappalli -620 015 


(Nominated under rule 5 ( ii ) (1) of the said rules ) 
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45. 


Member 


Dr. A . Raja, 
Additional General Ivanager, 
Welding Research Institute, 
BHEL , Tiruchirapalli - 620 Q14 


(Nominaieu under rule 5 (in)(ny) of the said cules) 


46 . 


Member 


Shri Awdhesh Kumar Shakla , 
Senior Principal Scientist , 
CSIR -Central Mechanical Engineering Research 
Institute , 
Mahatma Gandhi Avenue , 
Durgapur- 713 209 


( iNominated under rule 5 (u )(m ) of the said rules ) 


47 . 


Member 


Shri Krishan Kumar Gupta , 
Senior Vice President and Business Head ( QS ), 
Tata Projects Limited , 
Quality Service Division , 
2nd Floor, Varun Towers- 1 , 
Begumpet, 
| Hyderabad - 500 016 


(Nominated under rule 5 ( ii)(n ) of the said rules) 


48 . 


Member 


Shri MVK Kumar, 
Executive Director, 
Engineers India Limited , 
Great Eastern Chambers, 
5th Floor, Plot No. 28 , 
Sector il , CBD Belapur 
NaviMumbai- 400 614 


(Nominated under rule 5( ii)(n ) of the said rules) 


49. 


Member 


| Shri Mukesh Kumar Sinha , 
Assistant Vice President ( Engineering ), 
Jindal Power Limited , 
2nd Floor, DCM Building, 
Plot No. 94 , Sector -32 , 
Gurgaon - 122 001 
Haryana 


(Nominated under rule 5( ii )(o ) of the said rules ) 
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50 . 


Meinber 


Sh . D . K . Dubey , 
GeneralManager (PE -Mech / SG & WS), 
NTPC Limited, 
Engineering Office Complex , 
Plot No. A -8A , Sector 24 , 
Post Box . No. 13 
Noida - 201 307 
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51 . 


Member 


(Nominated under rule 5 ( ii )(o ) of the said rules ) 
Shri V K Reddy , 
President (Operations), 
Reliance Power Limited , 
Dhirubhai Ambani Knowledge City , “ L” Block , 
Thane Belapur Road , Koparkhairane 
Navi Mumbai- 400 710 


Member 


(Nominated under rule 5 ( ii ) (o ) of the said rules ) 
Shri S . R . Babu , 
Vice President, 
Project Technical Services (PTS )- Engineering , 
GMR Energy Limited , 
Cabin No. 113, 94" Floor , IBC Knowledge Park , 
Bannerghatta Road , 
Bengaluru - 560 029 


53 . 


Member 


(Nominated under rule 5 ( ii ) (o ) of the said rules ) 
Shri A . K . Asthana , 
Senior Technical Expert, GIZ , 
Bureau of Energy Efficiency , 
4 Floor, Sewa Bhawan , 
R .K . Puram , Sctor - 1, 
New Delhi -110 066 


(Nominated under rule 5 (ii) (p ) of the said rules) 


54 . 


Meinber 


Shui Farook Kassim , 
Vice President - Technical Services , 
Tube Products of India , 
Post Box No. 4 , Avadi 
Chennai -600 054 


(Nominated under rule 5 ( ii )(p ) of the said rules) 
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55 . 


Member 


Sh . C . K . Nayar , 
TechnicalManager( Fenergy.) , 
Lloyd s Register Asią , 
C - 27 , Qutub Institutional Area 
New Delhi- 110 016 


(Nominated under rule 5 (ii)(p ) of the said rules ) 


56 . 


Member 


Sh . K . C . Rao , 
Joint General Manager ( Engineering ) 
L & T -MHI Boilers Private Limited , 
12 /4 , Delhi -Mathura Road , 
Near Sarai Khawaja Chowk, 
Faridabad -121 003 


(Nominated under rule 5( 11)(p ) of the said rules) 


57 . 


Member 


Shri R Haridoss, 
President, 
Indian Boiler Repairers Association , 
No. 42 , L . B . Road , Adyar , 
Chennai -600 020 


(Nominated under rule 5 ( ii) (p ) of the said rules ) 


58 . 


Ex -officio -Member 

Secretary 


Technical Adviser (Boilers ), 
Ministry of Commerce and Industry , 
Department of Industrial Policy and Promotion . 
Udyog Bhawan , 
New Delhi - 110 107 


(Nominated under rule 4 of the said rules) 


[F.No. 1(1)/ 2011 -Boilersj 
T. S . G NARAYANNEN , Technical Adviser (Boilers ) 
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